342             Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
Setzt  man  diesen Wert  in Gl. 460 und addiert die stationare Spannung P, so ist die resultierende Spannung beinf Einschalten
Da der stationare Strom Null ist, wird
~T>    «    J**-W_?*t
#iCi    4   cos (2x — '
71   X
(463)
-y   .   (463a)
Hierin ist R1 = Rl, C^ = Cl gesetzt,  R^  und C^  sind  Wider-stand und Kapazitat des ganzen Kabels.
% Q _T js£ ^e Zeitkonstante des Kabels.
Fiir ein Telegraphenkabel sei R= 1 Ohm/km, C = 0,2 /^F/kin.
EinerLange von 500 km entspricht eine Zeitkonstante % = 0,35 Sek.
0           0,2        Cfi         Qj~       Q8
Fig. 233.
Fig. 232 zeigt die raumliche Spannungsverteilung langs des Kabels zu verschiedenen Zeiten nach dem Einschalten, Fig. 233 den zeitlichen Verlauf des Ladestromes an einigen Punkten des Kabels. Die Zeiten sind in Teilen der Zeitkonstante angegeben. Am Leitungsanfang ergibt Gl. 463 a fur £ = 0 den Strom unend-lich, dies riihrt von der Vernachlassigung des Widerstandes der Stromquelle her, dabei wirkt im ersten Augenblick die Kapazitat des Kabels wie ein KurzschluB.
c) Beim Einschalten bei kurzgeschlossenem Ende (etwa entsprechend dem Fall, daB der Widerstand des Stromempfangers vernachlassigt wird), ist die Spannung am Leitungsende (x = l) dauernd Null. Nach Gl. 460 wird daher sin M=0, hier gilt
1>J = xn.........(464)
wo ^ = 1, 2, 3, ... wieder alle Zahlenwerte annimmt.    Die Wellen-lange ist hier
^=¥=1-........(4(*)ferentiation er-kennt,
